WLADYSLAW KORFF 


c. k. Sędzia powiatowy, 


przeżywszy lat 48 po długiej a ciężkiej chorobie zmarł nagle w Niepoło- 
micach dnia 26 Października 1890 roku. 


a Zas 


W ciężkim smutku pogrążona zona, dzieci i rodzina zapraszają Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność 
na wyprowadzenie zwłok we Wtorek dnia 28 Października 1890 roku o godzinie o-tej rano do kościoła 
parafijalnego, a po odprawieniu nabożeństwa na cmeniarz miejscowy. 


Kraków, 1890. — Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego. 


